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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 311 
Σύγκληση της Βουλής σε έκτακτη σύνοδο 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόγη: 

1. Τις διατάξεις τον άρθρου 40 παρ. 1 του Συντάγματος. 

2. Την πρόταση τον Πρωθυπουργού για σύγκληση της Βουλής σε έκτακτη σύνοδο, 
προκειμένου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. ΟΕΟΚΟΕ ΒΙΙ8Η 
να παραστεί σε συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να ομιλήσει προς τα μέλη 
της. 

Συγκαλούμε 

Τη Βουλή της Ζ' Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευομένης Αημοκρατίας) σε έκτα¬ 
κτη σύνοδο, την Πέμπτη 18 Ιουλίου 1991. 

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 1991 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





